
取扱説明書 

このたびは弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 


目次 


マニュアルのご紹介 

本書をお読みになる前に . 3 

1. 必ずお読みください . 14 

疲れにくい使い方 . 14 

使用上のお願い . 14 

設置について . 14 

接続について . 16 

電源を入れる . 19 

セットアップ . 20 

電源を切る . 22 

2. 必要に応じてお読み〈ださい . 23 

巨 IOS の設定をご購入時の状態に戻す . 23 

リカバリ概要 . 23 

リカバリ操作 . 24 

リサイクルについて . 26 

ち寿命部品と消耗品について . 26 

お問い合わせ先について 


V J 


FUJITSU 


































※お使いの機種によリイラストは異なります。 


■添付の紙マニュアル 


□『はじめに添付品を確認して〈ださい』 □『取极説明書』（本書) 


■… — 

添付の機器、 マニュアル、 CD など 

FMV 厂つ 

1 はじかこ S 付 asff 泛して化さい 1 

の一覧です。 

rU 

BUD 

ご購入後、すぐに添付品が揃って 
いるか確認してください。欠品な 

BflM 明書 




どがあった場合は、できるだけ早 

谭 .. 


くご購入元にご連絡ください。 

這"' 

し. tmmm Mhu 


刪 


使用上のご;'主意、パソコンを巧 
うための準備、ご購入時の状態 
に戻す方まなどを説明していま 
す。 


■インターネット上のマニュアル 

F l\/lV マニュアル (http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/) 


本パソコンの マニュアルはイ ンターネットでご覧いただけ 
ます。①「スタート」ボタンー②「すべてのプログラム」一 
③ rpMV マニュアル」 の順にクリックし、お使いの機種を 
選択してご覧ください。 


② 

① 



□本体のマニュアル『製品ガイド』 

パソコン 本体の マニュアルです。 

機器の取り付け、ソフトウェア、トラブルシューティング 
など、パソコンの使い方について説明しています。 


□機能別のマニュアル 

カスタムメイドや FMV バリューシリーズで選択した機器 
をお使いになるときや、セキュリティ関連のソフトウエア 
などをお使いになるときに必要な内容が記載されている 
機能別のマニュアルを用意しています。 

該当する マニュアルを ご覧ください。 
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「目的に合わせてお読み〈ださい- 

し し (■ ；添付の紙マニュアル、□:インターネット上のマニュアル) 


-箱の中身を確認する .■ 『はじめに添付品を確認してください』 

-パソコンを使うための準備をする ■ 『取撒説明書』の「化ずお読みください」 

-各部の名称や取り扱いホ .□ 『製品ガイド』の「各部名称」 

-周辺機器の取り付けホ法 .□ 『製品ガイド』のレ、 ー ドウ エア」 

-添付のソフトウエアについて .□ 『製品ガイド』の「ソフトウエア」 

• セキュリティ対策に ついて . □ 『製品ガイド』の「セキュリティ」 

-トラブルの解がホ法 .□ 『製品ガイド』の「トラブルシューティング」 

「トラブルシューティング」を読んでも解決しない場合は、 「FMV シリーズをお使いになる上での注意 
事項」をご覧ください。 （「FMV マニュアル」 のページ（上記 URL) からご覧いただけます。） 

-ドライバに ついて .□ 『製品ガイド』の「ソフトウ エア」 

-仕様について .□ 『製品ガイド』の「技術情報」 

• 購入時のが態に房す .■ 『取极説日月書』の「リカバリ概要」、「リカバリ操作」 













































本書をお誘みになる前に 


安全にお使いいただくために 

この マニュアルには、 本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。 

本製品をお使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、「ま全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。 
また、このマニュアルは、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。 


保証書について 

-保証書は、必ず必要事項を記入し、内容をよくお読みください。その後、大切に保管してください。 

-修理を依頼される場合には、必ず保証書をご用意ください。 

-保証期間巧に、正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。 

-保証期間巧でも、保証書の提示がない場合や、天災あるいは無理な使用による故障の場合などには、有料での修理となります。ご注意ください（詳しく 
は、保証書をご覧ください)。 

-修理後は、本製品の巧容が修理前とは異なり、ご購入時のが態や、何も入っていない状態になっている場合があります。大切なデータは、フロッピーディ 
スクなどに複写して、保管しておいてください。 

-本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後5年です。 


使用許諾契約書 

富±通株式会社（な下弊ネ上といいます）では、本製品にインストール、もしくは添付されているソフトウェア（な下本ソフトウェアといいます）をご使用 
いただく権利をお客様に巧して許諾ずるにあたり、下記「ソフトウェアの使用条件」にご同意いただくことを使用の条件とさせていただいております。 

なお、お客様が本ソフトウェアのご使用を開始された時点で、本契約にご同意いただいたものといたしますので、本ソフトウェアをご使用いただく前にと、 
ず下記「ソフトウュアの使用条件」をお読みいただきますようお願い申し上げます。ただし、本ソフトウェアのうちの一部ソフトウュアに別途の「使用条 
件」もしくは「使用許諾契約書」等が添付されている攝合は、本契約に優先して適用されますので、ご注意ください。 

ソフトウエアの使巧条件 

1. 本ソフトウェアの使用および著作権 

お客様は、本ソフトウェアを、日本国内において本製品でのみ使用できます。なお、お客様は本製品のご購入により、本ソフトウェアの使用権のみを 
得るものであり、本ソフトウェアの著作権は引き続き弊社または開発元である第兰をに帰属ずるものとします。 

2. バックアップ 

お客様は、本ソフトウェアにつきまして、1部の予備用レバックアップ）媒体を作成することができます。 

3. 本ソフトウユアの別ソフトウェアへの組み込み 

本ソフトウェアが、別のソフトウェアに組み込んで使用されることをモをした製品である場合には、お客様はマニュアル等記載の要領に従って、本ソ 
フトウェアの全部または一部を別のソフトウェアに組み込んで使用することができます。 

4. 複製 

(1) 本ソフトウェアの複製は、上記「2」および「3」の場合に限定されるものとします。 

本ソフトウェアが組み込まれた別のソフトウェアについては、マニュアル等で弊社が複製を許諾していない限り、予備用レくックアップ）媒体な 
外には複製は巧わないでください。 

ただし、本ソフトウェアに複製防止処理がほどこしてある場合には、複製できません。 

(2) 前号によりお客様が本ソフトウェアを複製ずる場合、本ソフトウェアに付されている著作権表示を、変更、削除、隠蔽等しないでください。 

5. 第= をへの 議渡 

お客様が本ソフトウェア（本製品に添付されている媒体、マニュアルならびに予備用バックアップ媒体を含みます）を第兰者へ譲渡する場合には、本 
ソフトウェアがインストールされたパソコンとともに本ソフトウェアのすべてを讓渡ずることとします。なお、お客様は、本製品に添付されている媒 
体を本製品とは別に第=者へ譲渡することはできません。 

6. 改造等 

お客様は、本ソフトウェアを改造したり、あるいは、逆コンパイル、逆アセンブルをともなうリバースエンジニアリングを巧うことはできません。 

7. 保証の範囲 

(1) 弊社は、本ソフトウェアとマニュアル等との不一致がある場合、本製品をご贈入いただいた日から90日な巧に限り、お申し出をいただければ当 
該不一致の修正に関して弊社が必要と判断した情報を提供いたします。 

また、本ソフトウェアの記録媒体等に物理的な欠陥（破損等）等がある場合、本製品をご購入いただいた日から1ヶ月な巧に限り、不良品と良品 
との交換に応じるものとします。 

(2) 弊社は、前号に基づき負担する責任な外の、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じるいかなる損害（を失利益、事業の中が、事業情報の 
喪失その他の金銭的損害を含みますが、これに限られないものとします）に関しても、一切責任を負いません。たとえ、弊社がそのような損害の 
可能性について知らされていた場合も同様とします。 

(3) 本ソフトウユアに第 S をが開発したソフトウェアが含まれている場合においても、第 S をが開発したソフトウェアに関する保証は、弊社が巧う上 
記 （1) の範囲に限られ、開発元である第 S をは本ソフトウェアに関ずる一切の保証を巧いません。 

8. ハイセイフテイ 

本ソフトウュアは、一般事務用、パーソナル用、家庭用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想をして設計•製造 
されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本ソフトウェアを使用しないものと 
します。ハイセイフティ用途とは、下記の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命•身体に対す 
る重大な危険性を伴う用途をいいます。 

原モカ校制御、航空機飛け制御、航空交通管制、大量輸送運巧制御、生命維持、兵器発が制御など 

富±通株式会を 


マイクロソフト製品サービスパック 

Microsoft ® Windows ® をご利用のお客様がより安定したシステムを運用していく上で、マイク ロソフ ト化はサービスパックを提供しております （ http :// 

www . microsoft . com / iapan /) 。 

お客様は、最新のサービスパックをご利用いただくことにより、その時点でマイクロソフト社が提供する Microsoft ® Windows ⑩にて最もををしたシステムを 
構築でまます 

したがいまして、当社としては、最新のサービスパックをご利用いただくことを基本的には推奨いたします。 

ただしお客様の瑪境によっては、サービスパック適用により予期せぬ不具合が発生する場合もありますので、ご利用前にはサービスパックの 「 Readme . txt 」 
を必ずご確認ください。 

また、万一、インストールに失敗したことを考慮し、システムのバックアップを取ることを推奨いたします。 
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データのバックアップについて 

本製品に記録されたデータ（基本ソフト、アプリケーションソフトも含む）の保全については、お客様ご自身でバックアップなどの公、要な対策を巧ってくだ 
さい。また、修理を化頼される場合も、データの保全については保証されませんので、事前にお客様ご自身でバックアップなどの必要な対策を巧ってください。 
データが失われた場合でも、保証書の記載事項な外は、弊社ではいかなる理由においても、それに伴う損害やデータの保全•修復などの責任を一切負いか 
ねますのでご了承ください。 


添付の CD - ROM などは大切に保管してください 

これらのディスクは、本パソコンに入っているソフトウエアをご購入時と同じが態に戻すときにお要です。 


液晶ディスプレイの特巧について 

な下は、液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 

-液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりまずが、画面の一部に点なしないドットや、常時点げするドットが存在する場合があります（有 
効ドット数の割合は99.99%な上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を 
示しています)。 

-本製品で使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する 
場合があります。 

-長時間同じ表示を続けると残像となることがありまず。残像は、しばらく経つと消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレ 
イの電源を切るか、スクリーン七ーノく一の使用をお勧めします。 

-表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがあります。 


本製品のハイ七イフティ用途での使用について 

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計•製 
造されたものではありません。 

お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施ずことなく、本製品を使用しないでください。 

ハイセイフティ用途とは、な下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命•身体に対する重大な危険 
性を伴う用途をいいまず。 

-原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運巧制御、生命維持のための医療用機器、兵器システ 
ムにおけるミサイル発射制御など 


注意 

本製品は、情報処理装置等電波障書自主規制協議会 （ VCCI ) のを準に基づくクラス B 情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的として 
いますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

本製品は、マニュアルに従って正しい取り极いをしてください。 


24時間な上の連続使用について 

本製品は、24時間な上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。 


本製品の使用環境は、温度10〜35で/湿度20〜 80 %RH (動作時）、温度-10〜60で/湿度20〜 80 %RH (お動作時） です （ただし、動作時、非動作時と 
も結露しないこと）。 


本製品は、国内での使用を前提に作られています。海外での使用につきましては、お客様の責任で巧っていただくようお願いいたします。 


本製品は日本国内仕様であり、海外での保ずサービスおよび技術サポートは巧っておりません。 


無線 LAN 搭載モデル 0 EEE 802.1 la 準拠、 IEEE 802.1 巧準拠）の場合 

-本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業•科学•医療用機器のほかエ攝の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要 
する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。 

(1) 本製品を使用ずる前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。 

(2) 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、下記の連絡先にご 
連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談してください。 

(3) その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に巧して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先 
へお問い合わせください。 

連絡先：「富±通パーソナル製品に関ずるお問合せ窓口」 

-本製品は、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得していまず。日本国内でのみお使いいただけます。また、海外でご使用になると罰せられること 
がありホす 

. パソコン本体と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、圧 EE 802.1 la 準拠 （5 GHz 帯）では見通し半径け m な巧、圧 EE 802.1 lb 準拋、圧 EE 802.1 Ig 
準拠 （2.4 GHz 帯）では見通し半径 25 m なわとなります。ただし、無線 LAN の特性上、ご利用になる建物の構造•材質、障害物、ソフトウュア、設置状 
況、電波状況等の使用環境により通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合もありますのであらかじめご了承ください。 

• 圧 EE 802.1 Ig 準拠と 圧 EE 802.1 lb 準拠の無線 LAN の混在瑪境においては、 圧 EE 802.1 Ig 準拠は 圧 EE 802.1 lb 準拠との互換性をとるため、 圧 EE 802.112準 
拠本来の性能が出ない場合があります。 圧 EE 802.1 Ig 準拠本来の性能が必要な場合は、 圧 EE 802.1 Ig 準拠と 圧 EE 802.1 lb 準拠を別のネッ トワー クにし、使 
用しているチャンネルの間隔を5チャンネルな上あけてお使いください。 

-本製品に巧蔵の無線 LAN を圧 EE 802.1 la ( J 52/ W 52/ W 53) 準拠 （5 GHz 帯）でご使用になる場合、電波法の定めにより屋外ではご利用になれません。 

-航空機巧の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。 


本製品には、"外国為替及び外国貿易法"に基づく特定貨物が含まれています。したがって、本製品を輸出ずる場合には、同法に基づく許可が必要となる場 
合があります。 


本製品は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に巧し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置などを使用 
されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインにをづく表示） 


本製品は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品です。 
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当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を滴たしてい 
ると判断します。 


本製品の構成部品（プリントを板、 CD / DVD ドライブ、ハードディスクなど）には、微量の重金属（鉛、クロム）や化学物質（アンチモン、シアン）が含有 
されています。 


エネルギー消'費のおならせ 

本製品の消費電力や定格電流に関する情報は、『製品ガイド』のけ支術情報」一「化様一覧」をご覧ください。 
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警告表示について 


この マニュアルでは、 いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に 
加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意ホは次のようになっていま 
す。内容をよくご理解のうえ、お読みください。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t する可能性または重傷を負う可能性があることを 

示しています。 

A を意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害のみが 

発生する可能性があることを示しています。 


また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。 


A 

A で示した記号は、警告•注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な 
警告內容が示されています。 

0 

&で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇に 
は、具体的な禁止内容が示されています。 

〇 

♦で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的 
な指示内容が示されています。 


安全上のご注意 


本製品をま全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本製品をお使いになる前に、必ずお読みになり、 
正しくま全に、大切に取り扱ってください。 

また、本製品をお使いになるときは、マニュアルをよくお読みになり、正しくお使いください。 


■異常や故障のとき 

么警告 


パソコン本体の内部に水などの液体や金属ち■な 
どの異物が入った場合は、すぐにパソコン本体 
の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜 
いて〈ださい。 

その後、「富±通ハードウュア修理相談センター」、または 
ご購入元にご連絡ください。 

そのまま使用すると、感電•火災の原因となります。特に 
お子様のいるご家庭ではご注意ください。 


本製品を落としたり、力 
バーなどを破損したとき 
は、パソコン本体の電源を 
切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜いてください。 
その後、「富±通ハードウュ 
ア修理相談センター J 、 また 

そのまま使用すると、感電•火災の原因となります。 


本製品をお客様ご自身で改 
造しないでくださし、。また、 
マニュアル 等で指示がある 
場合を除いて分解しないで 
ください。 

感電-火災の原因となりま 
す。 

修理や点検などが必要な場合は、「富±通ハードウュア修 
理相談センター J 、またはご購入元にご連絡ください。 


么;'主意 


〇 液晶ディスプレイが破損し、液状の内容物が流 
出して皮膚に付着した場合は、流水で15分が上 
洗ミ争してください。また、目に入った場合は、 
流水で15分が上洗浄した後、医師に相談してください。 

中毒を起こすおそれがあります。 

液晶ディスプレイの内部には、刺激性物質が含まれていま 
す。 




6 


FMV マニュアル http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/ 























■設置されるとき 

A 警告 


〇 



してください。 

ま全のため、電源プラグには 
アース 線がついています。 アー 


電源プラグをコンセントに差 
し込む前に、必ずァース線をコ 
ンセント のアー スネジへ接続 


ス接続しないで使用すると、万一漏電した場合に、感電の 
原因となります。 

アース ネジ付の コンセン トが利用できない場合は、「富± 
通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入 
元にご相談ください。 

電源コードを抜くときは、先に電源プラグを抜いてから 
アース線を外してください。 


0 添付もしくは指定された Ja 外の AC アダプタや 
電源ケーブルを本製品に使ったり、本製品に添 
付の AC アダプタや電源ケーブルを他の製品に 
使ったりしないでください。 

感電-火災の原因となります。 



周辺機器の取り付けや取 
り外しを巧うときは、パソ 
コン本体および接続され 
ている機器の電源を切り、 
電源プラグをコンセント 
から抜いた後に巧ってく 
ださい。 

この手順を守らずに作業を巧うと、感電-火災または故障 
の原因となります。 


^ ァース線はガス管には絶対に接続しないでくだ 

火災の原因となります。 


本製品は主電源コンセン 
卜の近くに設置し、遮断装 
置（電源プラグ）へ容易に 
手が届〈ようにしてくだ 
さし、。 

万一、機器から発熱や煙、 
異臭や異音がするなどの 
異常が発生したときは、ただちに機器本体の電源プラダを 
コンセント から抜いてください。 

その後、異常な現象がなくなるのを確認して、「富±通ハー 
ドウュア修理相談センター J 、またはご購入元にご連絡く 
ださい。お客様自身による修理は危険ですから絶対におや 
めください。 

異常が態のまま使用すると、感電•火災の原因となります。 


メモリの取り付けや取り 
外しを巧うときなど、本体 
カバーをあける場合は、パ 
ソコ ン本体および接続さ 
れている機器の電源を切 
り、電源プラグをコンセン 
卜から抜いた後、しばらく 
経ってから本体カバーを開けてください。また、電話回線 
からモジュラーケーブルが接続されている場合、モジュ 
ラーケーブルも取り外してください。 

電話回線から着信があった場合、または落雷が起きた場合 
に感電の原因となります。 


〇 周辺機器のケーブルは、このマニュアルをよ〈 
読み、正し〈接続してください。 

誤った接続が態でお使いになると、感電•火災 
の原因となります。また、パソコン本体および周辺機器が 
故障する原因となります。 





電源プラグは、壁のコン 
セント （ AC 100 V ) に直接 
かつ確実に接続してくだ 
さい。また、タコ足配線 
をしないでください。 
感電-火災の原因となり 
ます。 


〇 广、\ 取り外したカバー、キャッ 

し巧^ プ、キジ、胃;’也などの部な 

X / は、かさなお子様の手の届か 

W )2 ないところに置いてくださ 

。广し、。 

につ®。 誤って飲み込むと窒息の原 

因となります。万一、飲み込 
んだ場合は、すぐに医師に相離してください。 
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袖包に使用している袋類は、 
おモ巧の手の届〈ところに置 
かないでください。 

口に入れたり、頭にかぶった 
りすると、窒息の原因となり 
ます。 


0 


iT— ^ / 

0 - 





本製品を風呂場やシャワー室 
など、水のかかるおそれのあ 
る場戸斤で使用したり、置いた 
りしないでください。 

感電-火災の原因となります。 



本製品を風通しの悪い場 
所、火気のある場所、引火 
性ガスの発生する場所で 
使用したり、置いたりしな 
いでください。 

火災の原因となります。 


0 本製品を調理台や加湿器のそば、ほこりの多い 
場所などで使巧したり、置いたりしないで〈だ 
さし、。 

感電-火災の原因となることがあります。 


0 本製品を直き才日光があたる場所、閉めきった自 
動車内、ストーブのような暖房器具のそばで使 
巧したり、置いたりしないで〈ださい。 

感電•火災の原因となることがあります。また、破損や故 
障の原因となることがあります。 


0^ 本製品を移動する場合は、電源プラグをコンセ 
ントから抜いてください。また、接続ケーブル 
なども外してください。作業は足元にお分注意 
して巧ってください。 

電源ケーブルが傷っき、感電•火災の原因となったり、本 
製品が落下したり倒れたりして、けがの原因となることが 
あります。 


■ご使用になるとき 



振動している場所や傾い 
たところなどの不安定な 
場所に置かないでくださ 
い。 

本製品が倒れたり、落下 
して、けがの原因となり 
ます。 


A 警告 


0 



AC アダプタの電源プラグ 
に、ドライバーなどの金属 
を近づけないでください。 
火災•感電の原因となりま 
す。 


A ミ主意 


0 指定外の機器をパソコン本体に接続して電源を 
取らないでください。 

火災-故障の原因となることがあります。 


0 周辺機器などの取り付け、取り外しを巧う際は、 
指定された場所レ U 外のネジは外さないでくださ 
い。 

指定された場所が外のネジを外すと、けがをするおそれが 
あります。また、故障の原因となることがあります。 


電源ケーブルを傷つけた 
り、加工したりしないで〈 
ださい。 

重いものを載せたり、引っ 
張ったり、無理に曲げたり、 
ねじったり、加熱したりす 
ると電源ケーブルを傷め、感電•火災の原因となります。 
修理は、「富±通ハードウュア修理相談センター J 、 または 
ご購入元にご連絡ください。 




AC アダプタの本体やケーブル、 
電源コード、電源プラグが傷つ 
いている場合は使巧しないでく 
ださい。 

感電•火災の原因となります。 
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本体カバーを外した状態で 
電源プラグをコンセントに 
差し込んだり、電源を入れた 
りしないでください。 

感電-火災の原因となりま 
す。 



雷が鳴り出したときは、落 
雷の可能性がなくなるま 
でパソコン本体やケーブ 
ル類に巧もれないでくださ 
い。ケーブル類の接続作業 
は、落雷の可能性がなくな 
るまで巧わないでくださ 


い。 

落雷の可能性がある場合は、あらかじめパソコン本体の電源 
を切り、その後電源コードをコンセントから抜き、ケーブル 
類を取り外しておいてください。 

落雷による感電-火災の原因となります。 


0 



電源プラグを抜〈ときは 
電源ケーブルを引っ張ら 
ず、必ず電源プラグを 
持って抜いてください。 

電源ケーブルを引っ張る 
と、電源ケーブルの芯線 
が露出したり断線したり 
して、感電•火災の原因となることがあります。 



濡れた手で電源プラグを 
抜き差ししないでくださ 
い。 

感電の原因となります。 



AC アダプタや電源プラグは、 
コンセントの奥まで確実に差 
し込み、不完全な接続状態で 
使巧しないでください。 

火災-故障の原因となること 
があります。 


0 開口部（通風孔など）から内部に金属類や燃え 
やすいものなどの異物を差し込んだり、落とし 
込んだりしないでください。 

感電•火災の原因となります。 


0 X# 



本製品の上や周りに、巧び 
ん■コップなど液体の入った 
ものを置かないでくださし、。 

水などの液体が本製品の内 
部に入って、感電-火災の 
原因となります。 


〇 


J + L 



無線 LAN のミ主意 

次の場所では、 パソコン 本体 
の電源を切るか、無線通信機 
能をオフにしてください。 
無線通信磯能からの電波によ 
り、誤動作による事故の原因 
となります。 

•病院内や医療用電子機器の 
ある場所 

特に手術室、集中治療室、 
CCU (冠状動脈疾患監視病室）などには持ち込まないで 
ください。 

航空機内など無線通信機能の使用を禁止されている場 



所 

-自動ドア•火災報知機など自動制御機器の近く 
-満員電車の中など付近にム臟ペースメーカーを装着し 
ている方がいる可能性がある場所 

む臓ぺースメ ーカーの装着部位からは 22cm が上離してく 
ださい。 

電波によりペースメーカーの動作に影響を及ぼす原因と 
なります。 



本パソコンの内部に搭載 
されているリチウム電池 
には邮らないでください。 

取り扱いを誤ると、人体に 
影響を及ぼすおそれがあ 
ります。 

y チウム電池はご自身で交換せずに、「富±通ハードウュ 
ア修理相談センター j にご相談ください。 
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本製品をご使用になる場 
合には、部屋を明るくし 
て、画面からできるだけ離 
れてください。 

お使いになる方の体質や 
体調によっては、強い光の 
刺激を受けたり、点滅の繰 
り返しによって一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失な 
どの症状を起こす場合がありますので、ご注意ください。 
過去にこのような症状を起こしたことがある場合は、事前 
に医師に相談してください。 

また、本製品をご使用中にこのような症がを発症した場合 
には、すぐに本製品の使用を中止し、医師の診断を受けて 
ください。 


0 パソコン 本体や AC アダプタの温度が高〈なる 
場所に長時間直接触れて使巧しないでくださ 
い。 

低温やけどの原因になります。 


A ミ主意 


^^ 電源ケーブルをまわた状態で使用しないでくだ 

発熱して、火災の原因となることボあります。 


0 本製品の上に重いものを置かないでくださし、。 

故障-けがの原因となります。 


A フロッピーディスクや CD/DVD、PC 力ードな 
どのトレイやスロット、モデムや LAN のコネク 
夕など、本製品の開口部に、手や指を入れない 
でください。 

けが-感電の原因となることがあります。 


パソコン本体内部の突起物、および指定された 
スイッチ Ja 外には、手を触れないでください。 

けがをするおそれがあります。また、故障の原 
因となることがあります。 


0 使巧中の パソコン 本体や AC アダプタを布など 
でおおったり、包んだりしないで〈ださい。設 
置の際は パソコン 本体と壁の間に 10cm が上の 
すき間をあけ、通気孔などの開口部をんさがないでくださ 
い。また、通気孔が目詰まりしないように、掃除機などで 
を期的にほこりを取ってください。 

内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。 


〇 へッドホンやイヤホンをご使巧になるときは、 
音量を上げすぎないでください。 

耳を刺激するような大きな音量で間くと、聴力 
に悪い影響を与える原因となることがあります。 


〇 電源を入れたり切ったりする前には音量を最小 
にしておいてください。また、ヘッドホンやイ 
ヤホンをしたまま、電源を入れたり切ったりし 
ないでください。 

突然大きな音や刺激音が出て、聴力に悪い影響を与える原 
因となることがあります。 


〇 本製品をお使いになる場合は、次のことにミ主意 
し、長時間使い続けるときは1時間に10〜15 
分の休憩時間や休憩時間の間の小休止を取るよ 
うにしてくださし、。 

本製品を長時間使い続けると、目の疲れや首-肩•腰の痛 
みなどを感じる原因となることがあります。画面を長時間 
見続けると、「近視 J 「ドライアイ J 等の目の傷害の原因と 
なることがあります。 

-画面の位置や角度、明るさなどを見やすいように調節す 
る。 

-なるべく画面を下向きに見るように調整し、意識的にま 
ばたきをする。場合によっては目薬をさす。 

-背もたれのあるいすに深く腰かけ、背筋を伸ばす。 

. いすの高さを、足の裏全体がつく高さに調節する。 

-手首や腕、日寸は机やいすのがかけなどで支えるようにす 
る。 

. キーボードや マウスは、 肘の角度が90度な上になるよ 
うに使用する。 


0^ 本製品を長期間使用しないときは、ま全のため 

電源プラグをコンセントから抜いて〈ださい。 

火災の原因となることがあります。 
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■も'手入れに ついて 

A 警告 


AC アダプタや電源プラグ 
はコンセントからを期的 
に抜いて、コンセントとの 
接続部分のほこリやゴミ 
を乾いた布でよくふき 
取って〈ださい。 

ほこりがたまったままの 
状態で使用すると感電-火災の原因となります。 


■ レーザーの 安全性に ついて 
( CD / DVD ドライブ搭載機種の み） 

□ CD / DVD ドライブの注意 

本製品に搭載されている CD/DVD ドライブは、レーザーを 
使用しています。 

□クラス1レーザー製品 

CD/DVD ドライブは、クラス1レーザー製品について規定 
している米国の保健福祉省連邦規則 （DHHS21CF 民） 
Subchapter J に準拠しています。 

また、クラス1レーザー製品の国際規格である （IEC 60825- 
1 ) 、 CENELEC 規格 (EN 60825 -1) および、 J1S 規格 {JISC6802) 
に準拠しています。 

A 警告 


/\ 本製品は、レーザー光線を装置カバーで遮断す 

るま全な構造になっていますが、次のことにご 
注意〈ださい。 

-光源部を見ないでください。 

CD/DVD ドライブのレーザー光の光源部を直接見ないで 
ください。 

また、万一の故障で装置カバーが破損してレーザー光線 
が装置外にもれた場合は、レーザー光線を骗きこまない 
でください。 

レーザー光線が直接目に照射されると、視力障害の原因 
となります。 

-お客巧自身で分解したり、修理■改造しないでくださし、。 

レーザー光線が装置外にもれて目に照射されると、視力 
障害の原因となります。 


■その他 

A ;' 主意 


本製品（付属品を含む）の廃棄については、マ 
ニュアルの説明に従ってください。 

本製品は「廃棄物の赃理及び清掃に関する法律」 
の規制を受けます。 

ワイヤレス キーボード、 ワイヤレスマウスな どには乾電池 
を使用しており、一般のゴミと一緒に火中に投じられると 
乾電池が破裂するおそれがあります。 

使用済み乾電池の廃棄に ついては、マニュアルの 説明に 
従ってください。 
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本書の表記 

■電源プラグとコンセントお状の表記について 

本 パソコンに 添付されている電源 ケーブルの 電源プラグは「平行2極接地極付プラグ j です。接続先の コンセントには 「平行 
2極接地極付プラグ (125V15A) 用 コンセント j または 「平行2極接地用口出線付プラグ （125V15A) 用 コンセント」 をご利用 
ください。 

「平行2極接地用口出線付プラグ (125V15A) 用 コンセント j をご利用の場合は、添付の「平行2極接地用口出線付変換プラグ 
(2P 変換プラグ)」を取り付けてください。 

^「接地用口出線 j とはアース線、「接地極」とはアース部分のことです。 

本文中では、次のように略して表記します。 


名称 

本文中の表記 

平行2極接地極付プラグ 

電源プラグ 

平行2極接地極付プラグ (125V15A) 用 コンセント 

コンセント 

平行2極接地用口出線付プラグ {125V15A) 用 コンセント 

2 ピンのコンセント 

平行2極接地用口出線付靈換プラグ 

2P 変換プラグ 



プラグは使用しないでください。 

■本文中の記号 

本文中に記載されている記号には、次のような意ホがあります。 


記号 

意味 

珍 重要 

お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。 

P POINT , 

操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。 

— ♦ 

参照ページや参照マニュアルを示しています。 


■キーの表記と操作方ま 

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述 
しています。 

例： 【 Ctrl 】 キ ー 、 Enter 】 キ ー 、【一】キーなど 
また、權数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。 

例： 【 Ctrl 】 + [ F 3] キ ー 、 [ Shift ] + 【 T 】 キーなど 
■コマンド入力（キー入力） 

本文中では、コマンド入力を次のように表記しています。 

diskcopy a: a: 

T T 

- T の箇所のように文字間隔を空けて表記している部分は、 【Space】 キーを1回押してください。 

また、上記のようなコマンド入力を英小文字で表記していますが、英大文字で入力してもかまいません。 

- CD/DVD ドライブなどのドライブ名を、に D/DVD ドライブ]で表記しています。入力の際は、お使いの環境に合わせて、ド 
ライブ名を入力してください。 

例： [ CD/DVD ドライブ] ：¥ setup . exe 
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■連続する操作の表記 

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「一 J でっなげて記述しています。 

例：「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」をポイントし、「アクセサリ」をクリックする操作 
丄 

「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」の順にクリックします。 

■ BIOS セットアップの表記 

本文中の BIOS セットアップの設定手順において、各メニューやサブメニューまたは項目を、 「一 J (ハイフン）でつなげて記述 
する場合があります。 

例： 「 Security 」 メニューの 「Password on Boot 」 の 項目を 「 Disabled 」 に設定します。 

丄 

「 Security」—「Password on Boot」 ： Disabled 
■画面例およびイラストについて 

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、および 
ファイル名などが異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合 上、 本来接続されて 
いるケーブル類を省略していることがあります。 

■カスタムメイドオプションについて 

本文中の説明は、すべて標準仕様に基づいて記載されています。 

そのため、カスタムメイドで選択のオプションを取り付けている場合、メモリ容量やハードディスク容量などの記載が異なり 
ます。ご了承ください。 

■製品の呼び方 

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。 


製品名称 

本文中の表記 

FMV - K 5220 

本 パソコン/パソコン 本体 

Microsoft ® Windows ® XP Professional 

Windows XP Professional 

Windows XP 

Windows 

Norton AntiVirus ™ 2006 

Norton Antivirus 


■モデルの表記 

本文中のモデルを、次のように略して表記します。 


モデル 

本文中の表記 

無線 LAN 搭載 

無線 LAN 搭載モデル 


■お問い合わせ先/ URL 

本文中に記載されているお問い合わせ先やインターネットの URL アドレスは2006年4月現在のものです。変更されている場 
合は、「富±通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」へお問い合わせください（一「お問い合わせ先について」）。 

警告ラベル/注意ラべ J レ _ 

本製品には警告ラベルおよび注意ラベルがおってあります。 

警告ラベルや注意ラベルは、絶対にはがしたり、汚したりしないでください。 

ユーザー登 録に ついて _ 

本製品のユーザー登録は、富±通製品情報ページ （ http :// www . fmworld . net / biz /) から巧うことができます。 

商標 および著 作 権について _ 

Microsoft 、 Windows は、ホ国 Microsoft Corporation のホ国およびその他の国における登録商標または商標です。 

Inte し Pentium および Celeron は、アメリカ合ま国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。 
その他のを製品名は、を社の商標、または登録商標です。 

その他の各製品は、各社の著作物です。 


All Rights Reserved , Copyrigh 惚 FUJITSU LIIVHTED 2006 

画面の使巧に際してホ国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。 
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1. 必ずお読みください 

疲れにくい使い方 

パソコン作業を続けていると、目が疲れ、首や肩や腰が痛〈 
なることがあります。その主な原因は、長い時間同じ姿勢で 
いることや、近い距離で画面やキーボードを見続けることで 
す。パソコンをお使いの際は疲労にミ主意し、適切な環境で作 
業して〈ださい。 

♦ブラインドやカーテンで、外光が直接目に入ったり画面に 
映り込んだりしないようにする。 

♦目は画面から 40 cm な上離し、画面の高さは水平より下に 
なるようにする。 

♦作業中は、 I 時間に10分〜15分程度の休憩をとる。 

♦肘かけや背もたれのついた椅子を使用し、座面の高さを調 
節する。 

♦パソコンの 周り や 足元には、充分な スペースを 確保する。 
パソコンを お使いになる ときの 姿勢 や 環境に ついて、 さらに 
詳しい説明が『製品ガイド』 の レ、 ー ドウユア」一「疲れに 
くい使い方」に記載されています。あわせてご覚ください。 

谷 POINT 

► 富±通では、独立行政法人産業医学総合研究所の研究 
に協力し、その成果が「パソコン利巧のアクション ■ 
チェックポイント」としてまとめられています。 
詳しくは、富±通ホームぺージ （ http :// design . fujitsu . 
com / jp / universal / ergo / vdt /) の解説をご貴 ください。 

使用上のお願い 


•周辺機器は、弊社純正品をお使いください。 

落雷のおそれがあるときの注意 


落雷の可能性がある場合は、 パソコンの 電源を切るだけでな 
く、すべてのケーブル類を抜いておくことをお勧めします。 
落雷には、直撃雷と誘導雷の2種類ありますが、 パソコンの 
故障は主に誘導雷によって起こります。雷により周囲に強力 
な電磁場ができると発生し、電線や電話線などから侵入する 
のが 誘導雷です。 パソコンの 場合、電源ケーブル、外部機器 
との接続ケーブル、 LAN ケーブルなどからの誘導雷の侵入が 
考えられます。直撃雷は避雷針によって雷を誘導して対象物 
を保護できますが、誘導雷を防ぐにはケーブル類を抜くなど 
の対策が必要です。 

場合によっては、パソコン本体だけでなく、周辺機器などが 
故障することもあります。故障の状況によっては、修理費用 
が高額になることもあるので、ご注意ください。 


設置について 


本パソコンの設置場所、設置方法を説明します。 

使用および設置に適さない場所 


♦湿気やほこり、油煙の多い場所 
♦通気性の悪い場所 
♦火気のある場所 

♦風呂場、 シャワー 室などの水のかかる場所 
♦直射日光の当たる場所や、暖房器具の近くなど、高温にな 
る場所 

♦電源ケーブルなどのケーブルが足にひっかかる場所 

♦テレビや スピーカーの 近くなど、強い磁界が発生する場所 

♦振動の激しい場所や傾いた場所など、不安定な場所 

♦車、飛行機、船など、輸送機器への設置 

♦極端に高温または低温になる場所 

♦腐食性ガス（温泉から出る硫黄ザスなど）が出る場所 

♦結露する場所 

户 POINT 

► 本製品の使用環境は温度10〜35で/湿度20〜 80 %RH 
(動作時)、温度-10〜60で/湿度20〜 80 %RH (お 
動作時）です。 

► 結露は、空気中の水分が水滴になる現象です。温度の 
低い場所（クーラーの効いた場所、寒い屋外など）か 
ら、温度の高い場所（暖かい室内、炎天下の屋外な 
ど）へ移動した時に起こります。結露が発生すると故 
障の原因となりますので、ご注意〈ださい。 

► 本製品のそばで喫煙すると、タバコのヤニや煙がパソ 
コンの内部に入り、 CPU ファンなどの機能をお下さ 
せる可能性がありますので、ごミ主意〈ださい。 

► パソコン本体と壁の間に 10 cm Ja 上のすき間をあけ、 
通気孔などの開口部をんさがないで〈ださい。 
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設置例 

本 パソコンは 次のように設置してください。設置の際は、パ 
ソコン 本体背面や上面、側面にある通風孔をふさがないよう 
に注意してください。通風孔の空気の流れについては、「空 
気の流れ J (一 P .15) をご覧ください。 



PPOINT 

► キーボードとマウスのケーブルは、台座（チルト部） 
やスイーべルに喃み込まれないように、離して設置し 
てください。 

■空気の流れ 

本 パソコ ンの空気の流れは次の図のとおりです。 



パソコン本体の向きと角度の調節 


パソコン 本体の向きと角度を調節できます。 パソコン 本体の上部 
を左右両方とも持ち、矢印の向きに動かして調節してください。 



PPOINT 


► 調節の際は、台座（チルト部）やスイーべルに指など 
をはさんだりしないようごミ主意〈ださい。また、キー 
ボードとマウスのケーブルが喃み込まれないように、 
離して設置してください。 

パソコ ン本体取り巧い上の注意 


♦液晶部分を拭くときは、乾いた柔らかい布かメガネ拭きを 
お使いください。 

巿販のクリーナーを使うと、成分によっては、画面の表面 
の コーテ イングを傷めるおそれがあります。次のものは、 
使わないでください。 

• アルカリ 性成分を含んだもの 
-界面活性剤を含んだもの 
• アルコール 成分を含んだもの 
-シンナーやベンジンなどの揮発性の強いもの 
* 研磨剤を含むもの 
-化学ぞうきん 


FMV マニュアル http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/ 


15 




























接続について 


パソコン 本体に、キーボード、 マウス、 電源ケーブルなどを 
接続します。 

As . 警告 

キーボード、マウス、電源ケーブルの取り付け 
や取り外しを巧う場合は、パソコン本体および 
接続されている周辺機器の電源を切り、電源プ 
ラグをコンセントから抜いた後に巧ってくだ 
さし、。 

この手順を守らずに作業を行うと、感電-火災 
または故障の原因となります。 

么;'主意 

© • ケーブルは、このマニュアルを読み、正し〈接 
続してください。 

誤った接続が態でお使いになると、感電■火災 
の原因となります。また、パソコン本体および 
周辺機器が故障する原因となります。 

A • 本製品を移動する場合は、電源プラグをコンセ 
W ントから抜いてください。また、接続ケーブル 
なども外してくださし^作業は足元にお分注意 
して行ってください。 

電源ケーブルが傷つき、感電■火災の原因と 
なったり、本製品が落下したり倒れたりして、 
けがの原因となることがあります。 


キーボード/マウス/電源ケーブルを接続する 

1パソコ ン本体ち側面の コ ネクタカバーを取り外します。 

コネクタカバーを押さえながらロックボタンを押しま 
す。 



2 マウスを接続します。 

マウスケーブルのコネクタに刻印されているマークの 
面を手前に向けて、マウスコネクタの色とパソコン本体 
ち側面のマウスラベルの色が合うように接続します。 



PPOINT 


► USB マウス（光学式）をお使いになる場合は、パソコ 
ン本体右側面の USB コネクタに接続します。このと 
き、コネクタのおを互いに合わせ、まっすぐに差し込 
んでください。 

3 キーボードを接続します。 

キーボードケーブルのコネクタに刻印されているマー 
クの面を手前に向けて、キーボードコネクタの色とパソ 
コン本体ち側面のキーボードラべルの色が合うように 
接続します。 
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4 コネクタカバーをパソコン本体に取り付けます。 

コネクタカバーのツメ （8 ヶ 所）を、 パソコン 本体のツ 
化 けケ所）に合わせて取りかけ、上にスライドします。 



が重要 

► コネクタカバーを取り付けるときは、次のことに気を 
つけて〈ださい。 

-コネクタカ/く一のすベてのツメがパソコン本体の 
ツメ巧に入っていることを確認してくださし、。次の 
図の丸で困んだ部分がツメとツメ巧です。 



-ケーブルを次の図の四角で囲んだ枠の中に収めて 
から、コネクタカバーを取り付けてください。 



-コネクタカバーでケーブルをはさまないように気 
をつけてください。 

5電源ケーブルのプラグをパソコン本体左側面のイン 
レツトに接続します。 



接続します。 


A 言口 

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでく 
ださい。 

感電の原因となります。 

電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしない 
でください。 

重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲 
げたり、ねじったり、加熱したりすると電源 
ケーブルを傷め、感電•火災の原因となります。 
修理は、「富±通ハードウXア修理相談セン 
ター」、またはご購入元にご連絡ください。 
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Q * AC アダプタの本体やケーブル、電源コード、電 
源プラグが傷ついている場合は使巧しないで 
〈ださい。 

感電-火災の原因となります。 

© • AC アダプタや電源プラグはコンセントから定 
期的に抜いて、コンセントとの接続部分のほこ 
リやゴミを乾いた布でよくんき取ってくださ 


〇 


い。 

ほこりがたまったままの状態で使巧すると感 
電-火災の原因となります。 

AC アダプタや電源プラグは、コンセントの奥 
まで確実に差し込み、不完全な接続状態で使巧 
しないでください。 


〇 

e 


火災-故障の原因となることがあります。 

• 電源プラグは、壁のコンセント CAC100V) に 
直接かつ確実に接続して〈ださい。また、タコ 
足配線をしないで〈ださい。 

感電-火災の原因となります。 

• 近〈で落雷のおそれがある場合は、パソコン本 
体の電源を切り、その後電源コードをコンセン 
卜から抜いてください。 

そのまま使巧すると、落雷による感電■火災の 
原因となります。 

• 電源プラグをコンセントに差し込む前に、必ず 
アース 線をコンセント のアー スネジへ接続し 
てください。 

ま全のため、電源ブラグには アース 線が ついて 
います。 アース 接続しないで使巧すると、万一 
漏電した場合に、感電の原因となります。 
アース ネジ付の コンセン トが利巧できない場 
合は、「富±通 パーソナル 製品に関するお問合 
せ窓口」、またはご購入元にご相談ください。 


A ま意 

0 * 電源プラグを抜くときは電源ケーブルを引っ 
張らず、必ず電源プラグを持って抜いてくださ 
い。 

電源ケーブルを引っ張ると、電源ケーブルの芯 
線が露出したり断線したりして、感電.火災の 
原因となることがあります。 

A • 本製品を長期間使巧しないときは、ま全のため 
W 電源プラグをコンセントから抜いてくださし、。 
火災の原因となることがあります。 

電源プラグを、コンセントに接続します。 

アース線をアース端子のネジにネジ止めしてから、電源 
プラグをコンセントに接続してください。 

2 ピンのコンセントの 場合は、 2 P 変換プラグに付いてい 
るアース線を、アース端子のネジにネジ止めします。そ 


の後、添付の 2 P 変換プラグを取りがけてコンセントに 
接続してください。 



PPOINT 

► 電源ケーブルはキーボードケーブルやマウスケーブ 
ルとからまないようにしてください。 


USB 延長ケーブルについて 


添付の USB 延長ケーブルを使用する場合は、添付のクリッ 
プを パソコン 本体前面 または 側面に取り付けて、 USB 延長 
ケーブルを固定してください。 



が重要 

►クリップを取り付ける前に、パソコン本体前面または 
側面のマジックテープを貼る箇所の巧れを拭き取っ 
てください。 

► クリップを取り付け後、1日程クリップを パソコン 本 
体に取り付けたが態にしておいてください。すぐにク 
リップに力をかけるような作業をすると、クリップが 
パソコン 本体からはがれてしまうおそれがあります。 

► USB 延長ケーブルに USB 機器を取り付けたり取り外 
したりするときは、 USB 延長ケーブルのコネクタを 
持ってください。 USB 延長ケーブルのコネクタを持 
たずに USB 機器の取り付けや取り外しをすると、 USB 
延長ケーブルおよびコネクタを破損するおそれがあ 
ります。 
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電源を入れる 

注意事項 


♦ご購入後、初めて電源を入れる場合は、周巧機器の取り付 
けなどを行わないでください。 

♦電源/スタンバイランプは、スタンバイが態になるとオレ 
ンジ色に点灯します。 

♦電源を入れた後すぐに電源を切る場合は、 Windows が起動 
してから「電源を切る」（一 P .22) に従って電源を切ってく 
ださい。 

•画面表示の開始や表示モードが切り替わるとき、一時的に 
画面が乱れたり、横線が見えることがあります （Windows 
の起動•終了画面、省電カモードからの復帰時など）。こ 
れは故障ではありませんので、そのままお使いください。 
♦電源を入れた後、ディスプレイに 「 FUJITSU 」 ロゴが表示 
されている間に、本 パソコンは、パソコン 内部をチェック 
する「自己驗断 （POST : Power On Self Test )」 を巧います。 
自己診断 （ POST ) 中は電源を切らないでください。自己 
診断 （ POST ) の結果、異常があればェラーメッセージが 
表示されます。エラーメッセージにっいては『製品ガイド』 
をご覚ください。 

•システム 起動時（開封契約時を含む）や システム 終了時、 
または 「Norton Antivirus 」 のウィンドウが表示される瞬間 
に、一瞬帯状に画面が乱れることがあります。故障ではあ 
りませんので、そのままお使いください。 

♦周辺機器の取り付けなどのとき、本体カバーを取り外した 
まま電源を入れないでください。 

♦電源を切った後すぐに電源を入れる場合は、10秒な上時間 
をあけてください。 

♦画面に何も表示されないときは、次のことを確認してくだ 
さぃ。 

.パ ソコ ン本体左側面のメインスイッチはオンになって 
いますか。 

-省電カモードが設定されていませんか。 

マウスを動かすか、どれかキーを押してください。スタ 
ンバイランプがオレンジ色になっている場合、 ACPI モー 
ドの S 3 に移行している可能性があります。電源ボタン 
を押してください。電源ボタンを押してから30秒な上 
たっても画面に何も表示されない場合、電源ボタンを4 
秒が上押し続け、電源を一度切ってください。 

• パソコン 本体のブライトネスボリュームは、正しく調節 
されていますか。ブライトネスボ y ュームで画面の明る 
さを調節してください。 


電源の入れ方 


A ま意 

電源を入れたが態で持ち運んだり、衝撃や振動 
をちえたりしないで〈ださい。 

故障の原因となります。 

1パソコン本体左側面のメインスイッチを「I」側に切り 
替えます。 



只 POINT 

►一度「 I 」側に切り替えたら、本パソコンを起動する 
たびに切り替える必要はありません。 

2パソコン本体の電源ボタンを巧します。 

電源ランプが緑色に点灯します。 

電源が入ると、ディスプレイに 「 FUJITSU 」 ロゴが表示 
され、その後システムが起動します。 

ご購入後、初めて電源を入れると、 Windows のセット 
アップ画面が表示されます。その場合は、「セットアッ 
プ J (一 P .20) をご覧になり、操作を続けてください。 
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七ジトアップ 

-! 

初めて電源を入れた後に巧う Windows の初期設定！ (Windows 
セットァップ） について 説明します。必ず、本書の手順に従つ 
て操作してください。 

次の「注意事項」をよくお読みになり、電源を入れて Windows 
七ットァップを始めます。 

注意事巧 


♦ Windows セットアップを巧う前は、次の,なにご注意くださ 
い。 

-周辺機器を取りがけないでください。 

• LAN ケーブルを接続しないでください。 

. 目 IOS をご購入時の設定から靈要しないでください。 
Windows セットアップが正常に行われなかったり、エラー 
メッセージが表示される場合があります。 

上記の項目は、セットアップを巧い、「必ず実行してくだ 
さい」を実行してから、巧うようにしてください。 

♦ Windows セットアップの各ウィンドウが完全に表示されな 
いうちにキーを押すと、 Windows セットアップが完全に行 
われない場合があります。ウィンドウが完全に表示されて 
から、キーまたはマウスで操作してください。 

♦セットアップ中は、不用意に電源を切らないでください。 

♦ Windows セットアップが進められなくなったときは、「七ッ 
トアップで困ったときは」（一 P .22) をご覽ください。 

Windows XP 七ットアップ 

1 本 パソコンの 電源を入れます（一 P .19)。 

しばらくすると、 「Microsoft Windows へようこそ」が表 
示されます。 

2 「次へ」をクリックします。 

しばらくすると、「使用許諾契約」が表示されます。 
「使用許諾契約書」は、本パソコンにあらかじめインス 
トールされている Windows を使用するうえでの契約を記 
述したものです。 

3 「使巧許諾契約書」をよく読み、「同意します」をクリッ 
クし、「次へ」をクリックします。 

「コンピュータを保護してください」と表示されます。 

戸 POINT 

► 「同意しません」を選択した場合は、「次へ」をクリッ 
クした後、メッセージに従って操作してください。 

4 「自動更新を有効にし、コンピュータの保護に役立てま 
す」をクリックし、「次へ」をクリックします。 

「コンピュータに名前を付けてください」と表示されま 


5 「この コンピユータの 名前」 と「コンピユータの 説明」を 
入力し、「次へ」をクリックします。 

「管理者パスワードを設定してください」と表示されま 
す。 

只 POINT 

► 「コンピユータの説明」は省略できます。 

また、コンピユータの名前や説明は、セットアップ終 
了後にあらためて設定することもできます。 

6 「管理者パスワード」と「パスワードの確認入力」にパ 
スワードを入力し、「次へ」をクリックします。 

「この コンピュータをドメインに参加させますか？」と表 
示されます。 

PPOINT 

► パスワードでは大文字/か文字が区別されます。 

► 「設をが完了しました」と表示された場合は、手順10 
へ進んでください。 

7 「いいえ..」をクリックし、「かへ」をクリックします。 

「インターネット接続を確認しています」と表示されま 
す。しばらくすると、「インターネットに接続する方法 
を指定してください。 J と表示されます。無線 LAN 搭載 
モデルでは「インターネット接続が選がされませんでし 
た J と表示されます。 

只 POINT 

►「Microsoft にユー ザー登録する準棉はできましたか？」 
と表示された場合は、手順9へ進んでください。 

8 「省略」をクリックします。 

「Microsoft にユーザー登録する準備はできましたか？」と 
表示されます。 

9 「いいえ、今回はユーザー登録しません」をクリックし、 
「次へ」をクリックします。 

「設定が完了しました J と表示されます。 

10 「完了」をクリックします。 

本 パソコンの 再起動後、 パスワードの 入力画面が表示さ 
れます。 

11 手順日で入力したパスワードを入力し、「一」をクリック 
します。 

PPOINT 

► 画面下の通知領域に警告が表示されたら、「必ず実行 
してください」を実行後、ウイルス対策ソフトをイン 
ストールし、ウイルス対策を最新の状態にして〈ださ 
い。 


す。 
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12 「スタート」 メニ ユーの「必ず実行してください」をク 
リックします。 

「この パソコンに最適な設定を巧います」ウィンドウが 
表示されます。 


Windows ムーピーゴーカー 
^ファイルと設定のおをウイザ-ド 


すべてのブ□ヴラムの 


•/定 

ブり:/か FAX 

か〜レブとサポ-卜祖） 

J 巧まを） 

〇ファイルををおちして実巧晒… 



が重要 

► 「必ず実行してください」を行わないと、セットアッ 
プの最終設定が巧われません。必ず手順どおりに実行 
してください。 


てインターネットを始める前に、次の七キュ y ティ対策を 
行ってください。 

し ネットワーク管理者に確認し、 LAN などの設定を巧 
います。 

2. ウイルス対策ソフトをインストールし、ウイルス対策 
のデータファイルを最新にします。ウイルス対策ソフ 
卜 「Norton Anti Virus j をインストールする場合は、次 
の手順で巧ってください。 

1. デスクトップ上の 「 NortonAntiVirus 2006のセット 
アップ J アイコンをダブルク y ックします。 

「Norton Anti Virus 2006セットアップ J ウインドウが 
表示されます。 

P POINT . 

► rMicrosoft Windows インス！—ラをコンピユータに 
インストールする必要があります。」と表示されたら、 
「はい」をクリックしてください。 


13 「実行する」をクリックします。 

最終設定が行われ、再起動メッセージが表示されます。 

が重要 

► 最終設定を正しく巧うために、必ず「実行する」をク 
リックしてください。 

14 「 OK 」 をクリックします。 

本パソコンが再起動します。 

が重要 

► 「復元ポイントの作成」を巧う場合は、「必ず実巧して 
くださし、」を実巧後、再起動してから巧ってください。 

15 手順目で入力したパスワードを入力し、「一」をクリック 
します。 

これで、耶 indows セットアップが完了しました。 

この後は、「セットアップ後」（一 P .21) をご覽になり、お、要 
な操作を行ってください。 

七ットアップ後 


セットアップが終わったら、パソコンを使い始める前に、次 
の操作を巧ってください。 

♦セキュリティ対策 

ウイルス対策や不正アクセスに関する対策など、お使いの 
パソコンに ついてのセキュ y ティ 対策は、 システム 管理者 
の指示に従い、お客様自身が責任をもって巧ってくださ 
い。 

初めてインターネットに接続する際は、 LAN などに接続し 


2. 「次へ J をクリックします。 

この後は、メッセージに従ってインストールを巧っ 
てください。 

「Norton Antivirus 」 については、『製品ガイド』の 
「セキュリティ」一「ネットワーク接続時のセキュ 
リテイ J - 「コンピュータウイルス対策」をご覽く 
ださい。 

3. r Windows Update ] を実行し、 Windows をより安全な 
状態に更新します。 

「スタート j ボタンー「すべてのプログラム J 一 
r Windows Update ] をクリックし、必要な更新をイン 
ストールします。 

4. Office 製品をお使いの場合は、 「Windows Update 」 の 
ホームページ にある 「Office の アップデート」を実行 
し、より安全な状態に更新します。 

実行にあたっては、ネットワーク管理者の指示に従ってく 
ださい。 

なお、『製品ガイド』をご覽になるためには、インターネッ 
卜に接続できる環境が必要になります。ネットワーク管理 
者に確認し、 LAN などの設定を行ってください。 

また、必要に応じて、次の操作を行ってください。 
•カスタムメイドで 「StandbyDisk Solo 」 を選キ尺した場合は、 
『製品ガイド』の「ソフトウェア」一「ソフトウュアー覧」 
をご覧になり、インストールを実行してください。 
♦カスタムメイドオプションを選がしている場合や、セキュ 
リティ機能をお使いになる場合は、 「FMV マニュアル J に 
ある機能別のマニュアルをご覚ください。 

♦必要に応じて、ソフトウュアの追加や削除を行うことがで 
きます。ソフトウェアについては、『製品ガイド』の「ソ 
フトウェア」一「ソフトウェアー覧」をご覽ください。 
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その他の設定にっいては『製品ガイド』をご覧ください。 

七 ッ ト アップで困ったときは _ 

七ットアップ中に動かなくなった、など困ったことがあった 
ときには、次の項目をご覧ください。 

□ Windows セットアップが進められなくなった 
• 電源ボタンを4秒な上押して、本 パソコ ンの電源を一度切 
り、セットアップをやり直してください。 

♦途中で電源を切ると、次に電源を入れたときに再起動を繰 
り返したり、 「システムのインス トールが完全ではありま 
せん J などのメッセージが表示され、 Windows が起動しな 
<なることがあります。 

この場合は、 「 FUJITSU 」 ロゴが表示されているときう\ま 
たはメッセージが表示されているときに、電源ボタンを4 
秒が上押し続けて強制的に電源を切り、 y カバ y 操作を 
巧ってください。 

電源を切る 

〜 -1 

注意事巧 


•電源を切る前に、すべての作業を終了し、データを保存し 
てください。 

♦電源を切る前に、ディスクアクセスランプや フロッピー 
ディスクアクセスランプ（一『製品ガイド』）が消えてい 
ることを確認してください。点灯中に電源を切ると、作業 
中のデータが保存できなかったり、 フロッピー ディスクや 
ハードディスク内部のデータが破壊されたりする可能性 
があります。 

♦電源が入っているが態で、電源ケーブルをコンセントから 
抜いたり、停電によって電源が切断されたりした場合は、 
再び電源ケーブルをコンセントに差し込むか、領電した後 
に、電源ボタンを押して本パソコンを起動してください。 
ただし、 BIOS セットアップの 「 Power 」一 「AC Power 
Recovery J (一『製品ガイド』）が 「Always On 」 または 「Last 
State 」 に設定されている場合、電源ボタンを押すお、要はあ 
りません。復電すると自動的に電源が入り、本パソコンが 
起動します。 

♦長期間お使いにならない場合は、パソコン本体左側面のメ 
インスイッチを「〇」側に切り替えてください。 

♦自己驗断 ( POST ) 時に電源を切らないでください 。 Windows 
が完全に起動してから、「電源の切り方 J P .22) に従っ 

て電源を切ってください。 

•通常の手段で電源が切れない場合や再起動できない場合、 
4秒な上電源ボタンを押し続けて、電源を切ってください。 
ただし、電源ボタンを4秒な上押し続けて電源を切ると、 
ハードディスクを破壊するおそれがあります。緊急の場合 
が外は行わないでください。 


♦電源を切った後すぐに電源を入れる場合は、10秒な上時間 
をあけてください。 

♦スタンバイが態から復帰する場合に電源/スタンバイラ 
ンプが緑色に点灯するまで、5秒程度かかることがありま 
す。再度電源ボタンを押すと、パソコン本体がシャットダ 
ウンしますので、ご注意ください。 

電源の切り方 

「スタート」ボタンー「終了オプション」一「電源を切る」の 
順にクリックします。 

Windows が終了し、本パソコンの電源が切れます。 



戶 POINT 

► 上記操作で電源が切れない場合、次の手順で電源を 
切ってください。 

1. [ Ctrl ] + [ Alt ] + 【 Delete 】 キーを押します。 

2. Windows を終了します。 

表示されるウィンドウによって手順が異なりま 
す。 

- 「 Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示 
された場合 

「シャットダウン」 メニュ ——»「コン ピュータの 
電源を切る」 の 順にクリックします。 

- 「 Windows のセキュリティ」ウィンドウが表示さ 
れた場合 

1. 「シャットダウン」をクリックします。 

rWindows のシャツトダウン」ウインドウが 
表巧されます。 

2. 「シャットダウン」を選択し、 「 OK 」 をクリッ 
クします。 

それでも電源が切れない場合は、電源ボタンを4砂が 
上押して〈ださい。 

► 上記の画面で「再起動」を選択すると、本パソコンを 
再起動することができます。ソフトウ X アをインス 
卜ールした場合や、使用中のソフトウエアがなんらか 
の理由で動かな〈なった場合などに、再起動を巧いま 
す。再起動すると、メモリ内のデータが消失します。 
再起動する前に、必要なデータは保存して〈ださい。 
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2. お要に応じてお読みください 

BIOS の設定をジ揖がまを厌態戻す 

BIOS セットアップの誤を値を、本パソコンご購入時の状態 
に戻す方法について説明します。 

本パソコンを起動し、 「FUJITSUJ ロゴが表示されている間に 
[F2] キーを押すと、 BIOS セットアップが起動します。 BIOS 
の設定値をご購入時の設定に戻すには、 「 Exit 」 メニューの 
「Load Setup Defaults 」 を実行した後、設定を保存してくださ 

い。 

この後、カスタムメイドオプションに応じて、次の設定を必 
ず変更してください。 

♦カスタムメイドで内蔵 FDD 追加を選択している場合 
(フロ ッ ピー ディスクドライブから起動する必要がある場 
合のみ） 

* 「 Advanced 」 一 「US 巨 Features] —「USB Legacy」 : Enabled 

が重要 

►「Load Setup Defaults 」 を実巧しても、セキュリティ 
チップやハードディスクセキュリティおよび BIOS の 
パスワードの設定は、現在お使いの状態のまま変更さ 
れません。 

リカバリ概要 

-! 

Windows が起動しないなどの問題が発生した場合、ハード 

ディスクの領域を変更したい場合は、リカバリを巧います。 

リカバリの概要と手リ頃 

■概要 

y カバ y とは、 「 y カバ y ディスク」を使用して、 os 、 ドラ 
イバなどのプレインストールソフトウュアをご購入時のが 
態に戻す操作です。 

「リカバ y ディスク」では、次の方法で y カバリを実巧でき 
ます。 

• C ドライブのみご購入時のが態に戻す（推奨） 
ハードディスクの領域は現在お使いの状態のまま、 C ドラ 
イブのみご購入時の状態に戻します。 D ドライブな降の 
データは、変更されません。 

この方法で y カバ y を巧うと、 C ドライブのデータはすべ 
て失われます。あらかじめ必要なデータはバックアップし 
ておいてください。 


♦領域をご購入時の設定に戻した後、 C ドライブをご購入時 
のが態に戻す 

ハードディスクの領域と C ドライブの内容をご購入時の設 
定に戻し、 D ドライブをフォーマットします。 

この方法でリカバリを巧うと、ハードディスク内のデータ 
はすべて失われます。あらかじめ必要なデータはバック 
アップしておいてください。 

♦領域を任意に設定した後、 C ドライブをご購入時の状態に 
戻す 

領域を任意に設定した後、 C ドライブの内容をご購入時の 
が態に戻し、 D ドライブをフォーマットします。領域は、 
1GB 単位で 2 区画まで設定できます。 

この方法でリカバ y を巧うと、ハードディスク内のデータ 
はすべて失われます。あらかじめ必要なデータはバック 
アップしておいてください。 

■手順 

y カバ y は次の手順で巧います。 

1 リカバリ前の準楠（一 P .24) 

2 リカバリ方法（一 P .24) 

注意事項 


♦ y カバリを巧うと、 C ドライブのデータはすべて失われま 
す。また、「領域をご購入時の設定に戻した後、 C ドライブ 
をご購入時のが態に戻す」や「領域を任意に設定した後、 
C ドライブをご購入時の状態に戻す」を選がした場合は 、 D 
ドライブな降のデータもすベて失われます。必要に応じて 
事前にバックアップしておいてください。 

•「C ドライブのみご購入時の状態に戻す（推奨) J を選がし 
た場合は、 C ドライブな外のドライブのデータは変更され 
ません。 

♦セキュ y テイチップで、フォルダやファイルの暗号化を 
行っている場合は、 y カバ y 前に復元用のバックアップを 
とっておいてください。復元用のバックアップデータがな 
いと、データが読み出せなくなることがあります。 
これによる損害などの責任は一切負いかねますので、あら 
かじめご了承ください。 

詳しくは、 「FMV マニュアル」 にある機能別の マニュアル 
をご覧ください。 

•周辺機器を取り付けている場合は、それらを一度取り外 
し、ご購入時の状態に戻してください。 

♦リカバリを終えてセットアップが終了するまで、 LAN ケー 
ブルを接続しないでください。 LAN ケーブルを接続して 
セットアップを巧うと、 エラー メッセージが表示されるこ 
とがあります。 

♦カスタムメイドのソフトウュアは y カバリされません。 

♦領域設定できる最大を量はお使いになるハードディスク 
により若干異なります。 
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♦リカバリには時間がかかります。時間に余裕を持って、操 
作を実行してください。 

♦ Windows 起動中にけカバリディスク」をセットすると、 
rWindows が実行する動作を選んでください」と表示され 
ます。「キャンセル J をクリックしてください。 

リカバリ操作 _ 

本パソコンの C ドライブをご購入時の状態に戻す「リカバ 
リ」の方法を説明します。 

户 POINT 

► リカバリに関する注意事項卜 P .23) をよ <お読みの 
うえ、リカバリを巧ってください。 

リカバリ前の準備 

y カバ y を実行する前に、次の操作を巧ってください。 

■ BIOS 設定について 

BIOS の設定をご購入時のが態に戻します（一 P .23)。 

PPOINT 

► BIOS セットアップの設定をご購入時と異なる設定に 
していると、エラーメッセージが表示されることがあ 
ります。 

リカバリ方法 


次のものを用意してください。 

♦「リカバ y ディスク1」〜 「 y カバ y ディスク 5 J 

1 本パソコンを起動します。 

2 「 FUJITSU 」 □ゴの下に文字が表示されている間に、 
[ F 12] キーを巧します。 

「 BootMenu 」 が表示されます。 

【 F 12】 キーは輕く押しただけでは認識されない場合があ 
ります。しばらくの間押してください。 

戶 POINT 

►「Boot Menu 」 が表示されない場合は、本パソコンを 
再起動してもう一度操作してください。再起動につい 
ては、「電源の切り方」（一 P .22) をご貴ください。 

3「リカバリディスク1」をセットします。 

4 「 CD / DVD 」 を選択し、 【 Enter 】 キーを巧します。 

しばらくすると、「使用許諾 J ウィンドウが表示されま 
す。 

5 「使巧許諾契約書」をよ〈読み、「同意します」をクリッ 
クします。 

「リカバリメニュー J ウインドウが表示されます。 


6 「メニュ ー 」から「リカバリの実行」を選択し、「実行」 
をクリックします。 

「「リカバ y の実行」ウィザード J ウィンドウが表示され 
ます。 

7 「次へ」をクリックします。 

8 「ソフトウ X アの使巧条件」をよ〈読み、「同意する」を 
クリックし、「次へ」をクリックします。 

「 y カバ y 方法を選がしてください。」と表示されます。 
9 リカバリ方法により、次のいずれかの操作を実行しま 
す。 

■「 C ドライブのみご購入時の状態に戻す（推奨)」を 
選択し、「次へ」をクリックします。 

「リカバ y を実行します。 J と表示されます。 

手順12に進んでください。 

が重要 

► C ドライブのデータはすべて失われます。あらかじめ 
必要なデータはバックアップしておいてください。 

■「領域をご購入時の設定に戻した後、 C ドライブをご 
購入時の状態に戻す」を選択し、「かへ」をクリック 
します。 

「 y カバ y を実行します。 j と表示されます。 

手順12に進んでください。 

が重要 

► ハードディスク内のデータはすべて失われます。あら 
かじめ必要なデータはバックアップしておいてくだ 
さし、。 

■「領域を任意に設定した後、 C ドライブをご購入時の 
状態に戻す」を選巧し、「区画設定」をクリックしま 
す。 

「ハードディスクの区画設定」ウィンドウが表示され 
ます。 

が重要 

► ハードディスク内のデータはすべて失われます。あら 
かじめ必要なデータはバックアップしておいてくだ 
さし、。 

10 領域を詰をします。 
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■ ハードディスク全体を2区画で使巧する場合 

「靈更後のハードディスクの区画」のつまみを調節 
し、区画を設定して、 「0 K 」 をクリックします。領 
域は 1 GB 単位で設定できます。 

「リカバリ方法を選がしてください。」画面に戻りま 
す。 

■ ハードディスク全体を1区画で使用する場合 

「変更後のハードディスクの区画」の「ハードディス 
クを1区画に設定する。」にチュックをつけて、 

「0 K 」 をク y ックします。 

「リカバ y 方法を選択してください。 J 画面に戻りま 
す。 

が重要 

► 現在の領域設定を変更しない場合や、ご購入時から領 
域の設定を変更していない場合も、ハードディスク内 
のすベての データ が失われます。 

11 「次へ」をクリックします。 

「 y カバ y を実行します。 J と表示されます。 

12 「かへ」をクリックします。 

しばらくすると「システムの y カバリ」ウィンドウが表 
示され、 y カバ y が始まります。 

「 CD-ROM ドライブに y カバ y ディスク n を入れてくだ 
さい。」と表示されたら、画面の指示に従って「リカバ 
リディスク nj をセットし、しばらくしてから 「 OK 」 を 
クリックします。 

リカバリが終了すると 「 y カバリが終下しました。」と 
表示されます。 

13「リカバリディスク5」を取り出し、「完了」をクリック 
します。 

本 パソコンの 電源が切れます。 

14「セットアップ」（一 P .20) を参照して Windows のセット 
アップを巧います。 

な上でリ カバリ 操作は終了です。 

お客様が実行したセキュリティ対策や各種設定内容は、実巧 
前のが態に戻っています。七ットアップ後、 「 Windows Update 」 
などのセキュリティ対策を巧ってください。また、必要に応 
じて、カスタムメイドで選択したソフトウユアのインストー 
ルや設定などを行ってください。詳しくは、「セットアップ 
後」（一 P .21) をご覧ください。 
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りサイク J レについて 


■本製品の廃棄について 

本製品（付属品を含む）を廃棄する場合は、「廃棄物の姐 
理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。 

♦液晶ディスプレイが添付または内蔵されている機種をお 
使いのお客巧へ 

本製品の液晶ディスプレイ内の堂光管には水銀が含まれ 
ております。 

♦法人-企業のお客様へ 

本製品の廃棄については、弊社ホームページ 「 1T 製品の赃 

分.リサィクル J (http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/ 
recycle/recycldndex.html) をご覧 ください。 

♦個人のお客様へ 

本製品を廃棄する場合は、必ず弊社専用受付窓口「富±通 
パソコン リサイクル受付セ ンター」を ご利用ください。 
詳しくは、「富±通 パソコン リサイクル受付 センター J の 
ホームページ （ http://azby.fnTworld.net/recycle /) を ご覧く だ 
さい。 

■使用ミ斉乾電池の廃棄について 

ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウスなどには 乾電池 
を使用しており、火中に投じると破裂のおそれがありま 
す。 

使用濟乾電池を廃棄する場合は、「廃棄物の赃理あび清掃 
に関する法律」の規制を受けます。 

♦法人-企業のお客様へ 

使用濟乾電池を廃棄する場合は、産業廃棄物の扱レ、となり 
ますので、産業廃棄物赃分業の許可を取得している会社に 
赃分を委託してください。 

•個人のお客様へ 

使用濟乾電池を廃棄する場合は、一般廃棄物の极いとなり 
ますので、地方自治体の廃棄赃理に関連する条例または規 
則に従ってください。 


有寿命部品と消耗品について 

■ち寿命部品について 

♦本製品には、有寿命部品が含まれています。有寿命部品は、 
使用時間の経過に伴って摩耗、劣化などが進行し、動作が 
不安定になる場合がありますので、本製品をより長く安定 
してお使いいただくためには、一定の期間で交換が必要と 
なります。 

♦有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や使用環境など 
により異なりますが、1日狗8時間のご使用で狗5年です。 
なお、この期間はあくまでも目安であり、この期間内に故 
障しないことをお約束するものではありません。また、長 
時間連続使用など、ご使用が態によっては、この目まの期 
間よりも早期に部品交換が必要となる場合があります。 

♦本製品に使用しているアルミ電解コンデンサは、寿命がお 
きたが態で使用し続けると、電解液の漏れやせ渴が生じ、 
異臭の発生や発煙の原因となる場合がありますので、早期 
の交換をお勧めします。 

♦摩耗や劣化などにより有寿命部品を交換する場合は、保証 
期間内であっても有料となります。なお、有寿命部品の交 
換は、当社の定める補修用性能部品単位での修理による交 
換となります。 

♦本製品をより長く安定してお使いいただくために、省電力 
機能の使用をお勧めします。省電力機能については、『製 
品ガイド』の「機能」一「省電力」をご覧ください。 

また、一定時間お使いにならない場合は電源をお切りくだ 
さい。 


主な有寿命部品 一覧 

CRT、 液晶ディスプレイ、ハードディスクドライブ、フロッピー 
ディスクドライブ、 CD/DVD ドライブ、スマートカードリーダ/ 
ライタ、キーボード、マウス、 AC アダプタ、電源ユニット、ファン 

■消耗品について 

♦ バッテ y パック や乾電池などの消耗品は、その性能/機能 
を維持するために適時交換が必要となります。なお、交換 
する場合は、保証期間の内外を問わずお客様ご自身での新 
品購入ならびに交換となります。 


■ 24 時間な上の連続使用について 

♦本製品は、24時間が上の連続使用を前提とした設計には 
なっておりません。 
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お巧い合わせ先について 


■お問い合わせの前に- 

あらかじめ次の項目について確認してください。 


□品名/型名/カスタムメイド型番の確認 

パソコン 本体のラベルに記載されています。 
♦正面に貼付 


型名 
製造香号 


FMV ;: いイけ 


♦背面に貼付 


品名 
型名 


カスタム 
メイド型番 


富±通株式会社 


(イラストは状況により異なります） 

□修理を依頼する場合 

♦「 y カバリディスク」の用意 
必ず「リカバ y ディスク」を添付してください。 


品名 FMV-IW. 

型名 FMV'U«：OI 
P/N ,, の化 W 

100V 50/60HZ lA 

カスタムメイド 
0000 - 0000 - 0000-0000 

ifiisisiai 




画 


MADE IN JAPAN 


■お問い合わせ先 

次の連絡先へお問い合わせください。 


こんなときには 

こちらへ 

添付品の不備 

ご購入元にご相談ください。 

故障かなと思われたとき 

『製品ガイド』の「トラブルシューティング」をご覚ください。 

それでも解みできない場合は、ご購入元にご相談いただくう\「富±通ハードウ X ア修理 
相談センター」までお問い合わせください。 

<お問い合わせ先> 

フリーダイヤル： 0120-422-297 

受付時間： 9: 00〜17: 00 (±曜■日曜■ネ兄日■年末年始を除く） 

部品送かによる修理の場合、良品部品をお届け後、窓口よりお届けの確認と不良部品の 
引取日程などについてご連絡いたします。あらかじめご了承ください。 

添付のソフトウュアのお問い合わせ 

『製品ガイド』の「トラブルシューティング」一「お問い合わせ先」をご覽ください。 

技術的なご質問-ご相談 

『製品ガイド』をご黃ください。それでも不明な点がございましたら「富±通パーソナル 
製品に関するお問合せ窓口」までお問い合わせください。ご質問、ご相談についての回 
答は専門技術員からのコールバックとなります。 

<お問い合わせ先> 

フリーダイヤル： 0120-950-222 

受付時間： 9: 00〜17: 00 (±曜■日曜■ネ兄日およびシステムメンテナンス日を除く） 

富±通サプライ品のご購入 

富±通サプライ品のご購入については、「富±通コワーコ株式会社」の「お客巧総合セン 
夕 一 」までお問い合わせください。 

<お問い合わせ先> 

フリーダイヤル： 0120-505-279 

受付時間： 9:00 〜 17:30 (±曜■日曜■ネ兄日■年末年始を除く） 

URL : httD ： //jp. fujitsu.com/coworco/ 


-電話番号は、おかけ間違いのないよう、ご注意ください。 

. 「富±通 ハード ウュア修理 巧 離 センター J 、 および「富±通 パーソナル 製品に関するお問合せ窓口」は、ダイヤル後、音声ガイ 
ダンスに従い、 ボタン 操作を巧ってください。お客様の相離内容によって、各窓口へご案内いたします。 


■有償 サー ビス 「 SupportDesk 」 のご案内 

システムの導入支援からのソフトウュアの Q & A 、 万一のハードウュアトラブル時の修理など、お客様のパソコンに関するビジネ 
スライフをトータルにサポートするサービスをご用意しております。詳しくは、富±通ホームページ「製品サポート」をご覽く 
ださい。 

URL : http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/ 
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取巧説明書 
B6FH-9761-01-00 

発行日 2006年4月 
発行責任富±通株式会社 


* このマニュアルの 内容は、改善のため事前連絡なしにを更することがありま 
す。 

•この マニュアルに記載されたデータの使用に起因する第=者の特許権および 
その化の権利の侵害に ついては、 当社はその責を負いません。 

•無断転載を禁じます。 


本製品は PC3R「PC グ U —ンラベル制度」の 
審査基準 (200 已年度胁を満たしています。 
詳細は、 Web サイト http://www.pc3r.jp を 
ご覧 < ださい。 




